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Monsieur Pierre SOUBELET 
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167-177, avenue Joliot Curie 
92000 NANTERRE 


Direction SScurite Prevention 

Secr6tariat: 01.41.21.46.51 
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Asnieres-sur-Seine, le 24 mai 2018 
Objet : Retour sur la phase experimentale des Cameras Pieton Police 

Monsieur le Prefet, 
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Dans le cadre de V experimentation des cameras pietons dediees aux Policiers Municipaux, 
j’ai Phonneur de vous adresser un retour sur la phase test de ces utilisations. 

Ainsi, ces cameras utilisees par les chefs de brigade, ont apporte un retour tout a fait positif. 

Lors de leurs interventions, les cameras ont ete activees dans le cadre reglementaire de leur 
utilisation, notamment l’avertissement du declenchement de Penregistrement a Pattention 
des contrevenants ou mis en cause. 

II apparait que la mise en fonction de ces enregistrements apaisent les tensions et 
Pagressivite des personnes controlees et permettent des interventions beaucoup plus 
sereines et transparentes, tant pour les agents de Police que pour les eventuels interpelles. 

Durant cette premiere phase experimentale, aucune consultation ni extraction d’images 
n’ont ete necessaires. 

« Cet outil s’avere etre un argument supplementaire et positif que nous souhaitons continuer 
a utiliser afin de securiser aux mieux les missions devolues a la Police Municipale. 

Je vous prie d’agreer, Monsieur le Prefet, Pexpression de ma haute consideration. 
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Manuel AESCHLIMANN 











